12. Wechselstromdiagramme.
37
( n Q gogeii den Strom nach riick warts gedreht aufzutragen nach
u*ul das Spannuiigsdiagramm wird die gestrichelte Gerade A^ B^ , die Parallel AB ist.
Stromdiagramm bei konstanter Induktivitat und verander-Widerstand  ergibt  sich,   wenn man die Spannungsgleichung
(lurch  j ay L  dividiert.    Man erhalt die Stromgleichung
Der Vektor OD des Stromes J  in Fig. 26 und. der gegen ihn
JR
tun 90° verzogerte Vektor DC — — -- setzen sich zu dem konstanten
r     a>L •p Voktor  OO==—....... zusammen,   der   gegen   die   Klemmenspannung  P
um   1K)°   verzogert ist.     Der   Halbkreis   liber OG  ist   das   gesuchte St romdiagramm.      Der   Phasenverschiebungswinkel   zwischen   Strom
C°L      Zieht man AB' \_OC,
und   Spamiung   ist HO   iHt  auch <AB'0 = cp und
OA!
E
X
"Fiir joden Stromvektor OD wird tlor Widerstand R durch A'B' in dem-Kolbon MaBstab gemessen, in dem OA' don Blindwiderstand coL darstellt.
Gariz analog ist fiir einen Strom-kraiB mit konstanter Kapazitat und vc*iiiiiderlichem Widerstand das Stromdiagramm der in Fig. 26 gestrichelte Halbkreis OD^C^
Die    dem   Stromkreis   zugefiihrte    P LcHHtxirig   ist   N = PJcos(p.    Da   das <JL Stromdiagramm   fiir   konstante   Klem-nieriHpannung   gilt,,   ist   die   Leistung proportional   dem   Wirkstrom   /cos99,    C alHO  dor Projektion OG des Stromvek-torn OD   auf   den Spannungsvektor  (s. Fig.. 24  und 26).    Daraus   ergibt  sich
A'
Fig. 26. fur   don   Stromkreis  mit konstantemWiderstand (Fig. 24) die groBtest in einem Stromkreis der Blindwiderstand konstant, dagegen der Wirkwiderstand veranderlich, so erhalt man das Spannungsdiagramm Fig. 25. Senkrecht zum Vektor des Stromes liegt der Vektor OA=JcoL der konstanten Blindspannung, und zwar fiir eine Selbst-induktion nach vorwarts gedreht. In Rich-tung des Stromvektors liegt der verander-liche Vektor AB = JR. Fiir jeden Wert von E ergibt sich ein neuer Pnnkt B Fig. 25.                und ein neuer Vektor OB der Klemmen-
